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croissante pour des valeurs croissantes de x. On sait d'ailleurs qu'une fonction de x croît ou décroît pour des valeurs croissantes de x, suivant que sa dérivée est positive ou négative. (Voir le Calcul différentiel.}
Corollaire L — Les mêmes choses étant posées que dans le théorème I, si v désigne une seconde fonction de x qui ne devienne point nulle ni infinie pour x = a, l'indice du rapport
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correspondant à x = a, offrira le signe de la fonction dérivée
d(uv)        ,        ,
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qui, en vertu de l'équation u = o, se réduira au produit uv, pourvu que 9' conserve une valeur finie.
Corollaire IL — Si, dans le corollaire précédent, on remplace (; par -? on en conclura que l'indice du rapport
correspondant à ce = a, offre le signe de la fonction
lorsque 9 et vf obtiennent, pour x = a, des valeurs finies différentes de zéro.
Cette conclusion, s'accorde avec le théorème III du Mémoire de i833(1)-
THÉORÈME II. — Soient, comme au lemme /, x, y deux variables que nous considérerons comme représentant deux coordonnées rectangulaires,
«=F(3?,7)
0) Œuvres de Caucliy, S. II, t. XV.suivant que la fonction dérivée u? acquerra pour x = c âne valeur positive ou négative.
